SZYBALSKA 


dyrektor Gimnazjum, odzn. Złotym Krzyżem Zasługi i w. i. o. 


zinarła tragicznie 19 stycznia 1945, przeżywszy lat 60. Pogrzeb odbył się dnia 
| 26 stycznia b. r. do grobowca rodzinnego. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


za spokój duszy odprawione zostanie w kościele św. Anny w piątek dnia 23 b. m. o godzinie 9 rano, 
o czym zawiadamiają w żalu pogrążeni: 


bratankowie i rodzina. 


Drukarnia Związkowa, Kraków, ul. Mikołajska 13. 


